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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 21 जनवरी, 2016 
का . आ . 322 ( अ) - भारतीय मानक ब्यूरो ( प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 6 के उपविनियम( 3) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरों एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गए उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है : 

अनुसूची 


| वर्ष 


उत्पाद 


भारतीय | भाग | अनुभाग 
मानक 


| इकाई 


न्यूनतम मुहरांकन शुल्क | इकाई | स्लैब में | शेष | प्रचालन 

। 
बडे पैमाने एम एस एम ई 

इकाईयां तिथि 
स्लैब 1 


दर 


संख्या 


पर 


3768 


1 मीटर 


79000 . 00 


| 63200. 00 | 


3. 17 | सभी 


। - 


19 01 2016 


1996 

। संवातन 
वाहिनी - 
विनायल लेपित 
नम्य तथा अर्धदृढ 
-विशिष्टि (दूसरा 
पुनरीक्षण ) 


[ संदर्भ: सीएमडी- 2/16: 3768 ] 
सी . के . महेश्वरी वै. जी . उपमहानिदेशक ( प्रमाणन ) 


507GI/ 2016 


( 1 ) 
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MINISTRY OF CONSUMERS AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 21st January , 2016 
S .O . 322 (E ). — In pursuance of sub- regulation ( 3 ) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards 
( Certification ) Regulations 1988 , the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the products given 
in the schedule : 


SCHEDULE 


Part 


Sec 


IS 
No . 


Year 


Product 


Units 


Minimum Marking Fee 


Unit 
Rate 
Slab - 1 


Units in Remaining 

Slab - 1 


Effective 
Date 


MSME 


Large 

Scale 
1 metre | 79000 .00 


3768 


- 


- 


1996 


63200 .00 


3 . 17 


All 


19 01 
2016 


Ventilation 
Ducting - Vinyl 
Coated , Flexible 
and Rigid - 
Specification 
(Second 
Revision ) 


[ Ref: CMD- 11//16 : 3768 ] 
C .K . MAHESHWARI, Sc . G DDG /(Certification ) 
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